25.   Verlauf der Druckkurven im allgemeinen.
123
mit
m=l      pv = konst.; isothermisch;               c == +00
m = k    pv* = konst.; adiabatisch;                c === 0
m = Q       P = konst.; konstanter Druck;     c = c
m = +00 v = konst.; konst. Volumen;         c = cv.
Fig. 38 zeigt diese Hauptfalle und eine Anzahl von Zwischen-fallen.
Im Maschinenbetrieb (Motoren, Luftpumpen, Kompressoren) ver-lauf en die Zustandsanderungen nie genau adiabatisch oder isothermisch. Dagegen kann oft der wirklichen Drucklinie mit fiir Vorausberech nungen hinreichender Genauigkeit eine Polytrope unterstellt werden.
1. Bemerkung. Zur Untersuchung von indizierten Druckkurven und Bestimmung von m ist das graphische logarithmische Verfahren sehr geeignet. Aus
folgt
log p -|~ m log v =J.og C.
Tragt man nun die Werte log p als Ordi-naten (?/), log v als Abszissen (x) auf, so er-halt man, wenn wirklich die Druckkurve in ihrem Verlauf polytropisch ist, eine Punkt-reihe, die auf einer G era den liegt. Denn fiir jeden Punkt gilt
y -\- m x = konst. = Cx .
Mit   x = 0   wird yQ = Clt  mit  y == 0 »0 = CJm, daher ist Cx = yQ = mx0 , m = y0/a;0 m ist also das Steigungsverhaltnis der Geraden gegen die Abszissenachse, Fig. 39.
Die in dieser Figur eingetragenen Punkte entsprechen Punkben der Expansionslinie des Gasmaschinendiagramms , Fig. 41. Sie liegen nicht genau auf einer Geraden, d. h. diese Kurve befolgt nicht genau das polytropische Gesetz. Die gestrichelte Gerade schmiegt sich den Punkten an, ihr entspricht nach Fig. 39 ein mittlerer Exponent m = y0/x0 = 1,32. — Die MaBstabe der p, -y-Kurve sind bei dem Verf ahren . gleichgiiltig, .man kann log p und log v fiir p und v in mm, wie diese im Diagramm enthalten sind, entnehmen.
2. Bemerkung. Man kann die Frage stellen, wie bei einem Gas, dessen Adiabate einen anderen Exponenten k als 1,4 besitzt, der Verlauf der Polytrope unter sonst gleichen Umstanden sein wird, z. B. fiir Leuchtgas mit fc=l,36 oder fiir Chlorgas mit k = 1,33. Nach dem Obigen entspricht einem bestimmten Wert von m bei gegebenem Jc ein bestimmtes Verhaltnis von abgeleiteter Warme Q und bei der Verdichtung aufgewendeter absoluter Gasarbeit AL. Dieses Verhaltnis, dessen Wert nach Gl. 9 gleich
-r --- - ist, wird unter sonst gleichen Umstanden, aber anderen Werten JfcA und
K — 1
Fig. 39.echanisch.es Warmeaquivalent). Umgekehrt entspricht jedem Meterkilogramm verschwundener, in Warme verwandelter mechanischer Arbeit eine neu gebildete Warmemenge von 1/427 Cal.
